EMILIA z Lukasów NISZAMIEWIG ZOWA 


przeżywszy lat 4/, 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia 7 stycznia 1901 roku. 


W smutku pozostali synowie 1 córki, zapraszają krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we środę dnia 9 stycznia b. r. o godzinie 3 popołudniu 
z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we czwartek dnia 10 stycznia b. r. o godzinie 9 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego w Krakowie. ul. Kopernika 8. ©ucionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


